SI:10.1530/REP-07-0143
SI:10.1530/REP-08-0528
SI:10.1530/REP-10-0003
SI:10.1530/REP-10-0442
SI:10.1530/REP-12-0098
SI:10.1530/REP-13-0086
SI:10.1530/REP-15-0598
SI:10.1530/rep.0.1260809
SI:10.1530/rep.1.00034
SI:10.1530/rep.1.00516
